联 合 /2021/1002 
安 人 理 于 全 Dilstr.: General 


2 December 2021 
Chinese 
Origlinal: Engllish 





安全 理事 会 主席 的 说 明 
在 201$ 年 7 月 20 日 束 题 为 “不 扩散 ”的 项 目 举行 的 第 7488 次 会 议 上 ， 安 
全 理事 会 通过 了 第 2231(2015) 号 决议 。 


在 该 决议 第 4 段 ,安全 理事 会 请 国际 原子 能 机 构 总 干事 定期 问安 理会 报告 伊 
天 伊斯兰 共和 国 履行 其 根据 《联合 全 面 行动 计划 》 所 作 承 诡 的 最 新 情况 ， 并 随时 
报告 直接 影 啊 履 行 这 些 承 话 的 任何 关切 问题 。 


据 此 ， 主 席 随 本 说 明 分 发 总 干事 2021 年 9 月 26 日 的 报告 ( 见 附 件 )。 
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附件 
2021 年 9 月 26 日 国际 原子 能 机 构 总 干事 给 安全 理事 会 主席 的 信 





亲 随 函 附 上 向 国际 原子 能 机 构 理事 会 提交 的 文件 ( 见 附 文 )。 
请 提请 安全 理事 会 所 有 成 员 注意 本 信 及 文件 为 荷 。 








拉克 尔 。 急 里 亚 诡 。 格 罗 西 (签名 ) 
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[原件 : 阿拉 伯 文 、 中 文 、 英 文 、 
法 文 、 俄 文 和 西班牙 文 ] 


根据 联合 国安 全 理事 会 第 2231(2019) 号 决议 在 伊朗 伊斯兰 共 
和 国 开 展 核 查 和 监测 * 


1. 总 干事 提交 理事 会 并 同时 提交 联合 国安 全 理事 会 (安全 理事 会 ) 的 本 报告 内 容 
涉及 伊 明 伊斯兰 共和 国 ( 伊 妇 ) 履 行 其 在 《联合 全 面 行 动 计划 》( 全 面 行动 计划 ) 下 的 
核 相关 承 话 情 况 。 本 报告 提供 总 干事 以 往 报告 以 来 与 原子 能 机 构 在 伊 明 的 监测 和 
监视 设备 有 关 的 最 新 及 展 情 况 。! 


2 总 干事 在 2021 年 9 月 7 日 提交 理事 会 的 报告 ” 中 表示 ， 原 子 能 机 构 缺 乏 对 
其 在 伊 明 设施 和 场所 的 监测 和 监视 设备 的 接触 ,这 正在 严重 损害 其 保持 了 解 的 连 
续 性 的 技术 能 力 ， 而 这 种 能 力 是 原子 能 机 构 今后 恢复 其 对 伊 明 核 相关 承 许 的 核 得 
和 监测 所 必需 的 ， 因 此 ， 伊 明 需 要 不 拖延 地 纠正 这 种 状况 。 


3. 如 以 往 所 报告 的 那样 ，3 2021 年 9 月 12 日 ， 伊 明 副 总 统 兼 伊 明 原子 能 组 织 
主席 穆罕默德 。 伊 斯 拉 米 阁下 与 总 干事 在 德黑兰 举行 了 会 谈 ， 他 们 随后 发 表 了 一 
项 “联合 声明 ”( 以 下 称 “ 联 合 声明 ”)。“ 联合 声明 ” 除 其 他 外 特别 规定 ,“ 人 允许 原 
子 能 机 构 视察 员 对 已 确定 的 设备 进行 维修 并 更 换 存 储 介 质 ,这些 存 储 介质 将 在 加 
装 原 子 能 机 构 和 伊朗 原子 能 组 织 的 “联合 4 封 记 的 情况 下 保存 在 伊 表 伊斯兰 共 
和 国 。 双 方 已 就 实施 方 式 和 时 间 安 排 达 成 一 致 ” :; 


4. 原子 能 机 构 在 2021 年 9 月 16 日 致 伊 明 信 冰 中 重申 ,。 在 伊 明 恢复 离心 机 转 
简 和 波纹 管 生产 之 前 , 原子 能 机 构 必 须 更 换 伊 明 离心 机 技术 公司 (TESA) 卡 拉 杰 丝 
合 设施 离心 机 部 件 制造 三 的 摄像 机 。 诛 子 能 机 构 进 一 步 要 求 伊 明 在 经 与 伊 明 商定 
预定 于 2021 年 9 月 20 日 全 22 日 对 原子 能 机 构 监 出 和 监视 设备 进行 维修 期 间 提 
供 必要 协助 ， 以 便 让 原子 能 机 构 能 够 更 换 上 述 制造 广 的 四 人 台 摄 像 机 。 


$. 从 2021 年 9 月 20 日 至 22 日， 伊 明 人 允许 原子 能 机 构 视 察 员 在 伊 明 境内 所 有 
必要 场所 维修 已 确定 的 原子 能 机 构 监 测 和 监视 设备 并 更 换 存 储 介 质 ,， 但 位 于 伊 明 












































* 以 文 号 GOVVINF/2021/43 分 发 国际 原子 能 机 构 理 事 会 。 

1 GOV/2021/39 号 和 GOV/2021/42 号 文件 。 

”GOV/2021/395 号 文件 第 20 段 和 第 21 段 。 

3 GOV/INF/2021/42 号 文件 第 5 段 。 

4 存储 介质 将 加 装 原子 能 机 构 封 记 和 伊朗 原子 能 组 织 封 记 保存 。 
5 GOV/INEF/2021/42 号 文件 ， 附 件 第 3 段 。 











6 GOV/2021/39 号 文件 第 16 段 、 第 18 段 和 第 19 段 。 
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离心 机 扩 术 公司 卡拉 态 综合 设施 的 离心 机 部 件 制造 六 除外 ， 原 子 能 机 构 未 获准 进 
入 该 制造 广安 疼 新 的 监视 摄像 机 。” 


6. 在 2021 年 9 月 22 日 致 贫 朗 信函 中 ,原子 能 机 构 回 伊朗 提供 了 原子 能 机 构 涉 
及 其 在 伊 明 的 监测 和 监视 设备 的 计划 活动 最 新 时 间 表 ,包括 原子 能 机 构 视察 员 可 
在 2021 年 9 月 23 日 至 26 日 期 间 到 伊朗 离心 机 技术 公司 卡拉 杰 绽 合 设 施 离 心机 
部 件 制造 三 安装 新 摄像 机 。 在 2021 年 9 月 23 日 致 伊朗 信函 中 ， 原 子 能 机 构 要 求 
伊 明 在 2021 年 9 月 26 日 之 前 同 原子 能 机 构 视 察 员 提供 对 该 制造 三 的 接触 。 在 
2021 年 9 月 24 日 信函 中 ,原子 能 机 构 通知 伊 明 ， 原 子 能 机 构 视 察 员 将 于 2021 年 
9 月 25 日 和 (或 )26 日 抵达 那个 制造 三 ， 如果 该 制造 三 已 准备 好 运行 ,视察 员 将 安 
装 新 摄像 机 ， 否 则 视察 员 即 确认 该 制造 三 仍 在 翻新 中 ， 尚 未 恢复 离心 机 转 简 和 波 
纹 管 的 生产 。 截 至 2021 年 9 月 26 日， 伊朗 尚未 正式 回复 上 述 任何 信件 。 

7. 2021 年 9 月 26 日 ， 原 子 能 机 构 视察 员 抵达 伊 明 离心 机 技术 公司 卡拉 杰 绽 合 
设施 ， 并 要 求 接触 该 制造 三 。 但 伊 衣 不 允许 原子 能 机 构 接 触 该 制造 三 。 因 此 ， 原 
子 能 机 构 既 无 法 在 该 制造 广内 安装 新 摄像 机 ， 也 无 法 证 实 该 制造 三 尚未 恢复 离心 
机 转 简 和 波纹 管 生 产 。 

8. 总 干事 强调 ,伊朗 不 允许 原子 能 机 构 接触 伊 明 离心 机 技术 公司 卡拉 杰 离 心机 
部 件 制造 三 的 决定 违反 了 “联合 声明 ”的 商定 条 和 亚 。 

9. 总 干事 重申 , 为 了 保持 了 解 的 连续 性 “联合 声 明 ” 中 提 到 的 原子 能 机 构 关 于 
所 有 已 确定 的 原子 能 机 构 设 备 和 伊朗 设施 和 场所 的 全 部 活动 均 必 不 可 少 。 


10， 总 干事 将 酌情 继续 近 出 报告。 























7 GOV/2021/39 号 文件 第 18 段 和 第 19 段 。 
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